LA VISIONE 
di Costantino, dalle « Stanze » 
di Raffaello 

| nel Palazzo Vaticano, Secondo 


la tradizione, l'imperatore, 
prima della battaglia 

con Massenzio, avrebbe 

Visto una croce con la scritta: 
«in hoc signo vinces » 

(in questo segno vincerai). 


